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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Gemeente Oudewater; Verkeersbesluit 
Lange Burchwal te Oudewater in 
verband met het verplaatsen van een 
gehandicaptenparkeerplaats. 



OUDEWATER 


Juridisch: 

Volgens de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18 lid ld is het College bevoegd dit verkeersbesluit 
te nemen; 

Burgemeester en wethouders van Oudewater hebben op 16 december 2014 besloten het man- 
daatregister van de gemeente Woerden, met een aantal uitzonderingen, ook voor gemeente Ou¬ 
dewater te laten gelden; 

Volgens het mandaatregister van 1 september 2013 van gemeente Woerden is ondergetekende 
gemandateerd voor het nemen van dit besluit; 

Deze maatregel is in overleg met de politie tot stand gekomen; 

De openbare weg, waarop dit besluit van toepassing is, is in beheer bij de gemeente. 

Overwegingen: 

Inwoners van de gemeente Oudewater die geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben en 
beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart hebben recht op een gehandicaptenparkeerplaats 
in de omgeving van hun woning als dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit weegt op basis van hun 
beperkte mobiliteit zwaarder dan het gestelde in artikel 2 van de wegenverkeerswet 1994 sub d: 
het waarborgen van de vrijheid van het verkeer op de weg. 

De betrokkene heeft om de verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaats verzocht in verband 
met een verhuizing. 


Besluiten: 

1. Een gehandicaptenparkeerplaats aanleggen aan de Lange Burchwal op de bestaande parkeerplaats 
achter Sint Janstraat 13. Dit ten behoeve van een bewoner van Sint Janstraat 13 te Oudewater; 

2. Hiervoor bord E6 plaatsen met onderbord, waarop het kenteken is aangegeven; 

3. In de parkeerplaats een kruis straten; 

4. De gehandicaptenparkeerplaats nabij Lange Burchwal 87 opheffen; 

5. Belanghebbenden wijzen op de mogelijkheden van bezwaar ingevolge de Algemene wet bestuurs¬ 
recht; 

6. Dit besluit gaat in op 15 maart; 

7. Dit besluit publiceren in de Staatscourant. 

Woerden, 9 februari 2016 

Namens burgemeester en wethouders van Oudewater, 

M.Bouwman 

Verkeerskundig beleidsadviseur 
Team Realisatie en Beheer 


Bezwaarschrift 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 
brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Uw bezwaarschrift moet uw naam en adres, 
de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de 
redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. 
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Voorlopige voorziening 

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Ne- 
derland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor dient u te beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een 
bezwaarschrift heeft ingediend. 
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